81. Ermittlung der theoretischen Dainpfarbeit des mittleren Druckes usw.    415
Mit (ve)s=   2,40 cbm/kg nach den Dampftabellen wird ve = :
ve=     1,99        2,02          2,04         2,06
und mit A (pe — P') = 10000-0,6/427 = 14,02
2,09
2,3     cbm/kg
(pe — ^Vg —    27,9	28,4	28,6	28,9	29,3	32,3	Gal.
.4L0 = 159,9	151,9	144,1	134,4	125,8	117,8	Gal.
4:-= 678,8	670,3	667,5	663,8	660,9	657,3	(Tab.)
j^=    0,238	0,226	0,216	0,203	0,190	0,179	
<70 =    3,96	4,16	4,38	4,70	5,02	5,36	
pm=:    8,43	3,21	3,01	2,79	2,57	2,19	at
V-V-- 157,8	147,8    '	142,5	133,8	125	114	
a?tf=    0,925	0,943	0,955	0,972	0,99	(102°)	
ve=    2,22	2,26	2,29	2,33	2,38	2,50	
(p,    p'K^  31>2	31,8	32,2	32,7	33,4	35,1	
AL0 = 189,0	179,6	174,7	166,5	158,4	149,1	
i(=i1) = 751,2	752,5	753	753,8	754,2	755	(Jflf-Taf.)
>?,* —     0,252	0,239	0,232	0,221	0,210	0,198	
00 =-     3,34	3,52	3,62	3,79	3,98	4,23	kg
p« =     3,63	3,39	3,26	3,05	2,84	2,55	at.
81.   Ermittlung   der   theoretischen   Dampfarbeit,   des   mittleren
Druckes, des Dampfverbrauchs und thermischen Wirkungsgrads
von Kolbenmaschinen mit schadlichem Raum und Kompression
mit Hilfe der Entropie- und Yolumen-Tafeln.
Das theoretische von Nebenverlusten freie Indikatordiagramm einer wirk-lichen Maschine  hat die Form ABCDEF, Fig. 159.    Es handelt sich darum.
Fig. 159.
diese Arbeitsftache mit Hilfe der Entropietafeln, ahnlich wie es in Abschn. 80 fur die Maschine ohne schadlichen Raum und Kompression (Idealmaschine) ge-zeigt wurde, zu berechnen.
Die adiabatische Expansionslinie BC in Fig. 159  wird im Jtf-Diagramm, Fig. 160,   durch   die   Gerade   BG  dargestellt.    Die Strecke   BC = he Cal. imen £>=13 und p = Q,l liegenden Ordinatenstiicke zu den ganzen Ordinaten der Kurve p = 13 at. Diese Ver-haltnisse, die thermischen Wirkungsgrade des Idealprozesses, sind als Ordinaten auf den zugehurigen Abszissen aufgetragen. Man erkennt, daB mit zunehmender Trocknung und Uberhitzung des Dampfes der Wirkungsgrad langsam aber stetig zunimmt. Dampf von 13 at ergibt z. B. bei 350° tlberhitzung ^==0,28, dagegen bei 5 v. H. Feuchtigkeit nur rjth = 0,26. Bei 450° steigt v\th bis 0,293. — Die gleiche Figur zeigt die "Oberlegenheit der hoheren Dampfspannung von 13 at gegen 5 at mit rd. etwa 6 v. H. des jeweiligen Warmeinhalts bei ent-sprechend gleichen Zustanden.
